KATARZYNA EKIER 


przeżywszy lat 24, po dlugiéj a dolegliwćj chorobie, opatrzona 
SS. Sakramentami, w dniu 21 Kwietnia 1870 r. zakończyła życie. 


>00. 


W Drukarni „CZASU“ w Krakowie. 


